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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


- ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി8 - 1391(4) / 2014/ ജി. എം. സി . റ്റി . 


2014 നവംബർ 1. 


തിരുവനന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്ത പു രം - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 81/ 2014 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പേ ക്ഷ ക ൾ ഈ ആഫീസിൽ 24 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് - പീഡിയാട്രിക് വാർമിംഗ് മാട്രസ്സ് - 
1 എണ്ണം. 


No . C8/1391 ( 4)/2014/ GMCT. 


- 


1st November 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 630 . 

ശരിപകർപ്പ് - 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 -12 - 2014, 3.30 മണി. 


Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor and Head , Paediatric Surgery, SAT 
Hospital , Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed Tender Number and addressed to the 
Principal,Government Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 5 - 12- 2014, 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 -12 - 2014 , 
3 മണി. 


Tender No. — 81/2014 . 


Details of Items— Paediatric Warming Mattress — 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original — \ 630 . 


Duplicate — \ 315. 
Last date and time of sale of tender form — 4 - 12 - 2014 , 
3 .30 p . m . 

Last date and timeof receipt of tender — 5 - 12 - 2014 , 
2 . 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 5- 12 -2014 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 24 - 11- 2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 

Paediatric Warming Mattress — 1 (One Number) 

The control unit of the mattress can be set between 
32 to 40°C temperatures with accuracy of 0 . 1°C . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala Non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


* It has a developed alarm and security system . 


* made of Carbon fiber material that does not block 

the X -rays . 


* It has low voltage and there is no risk of electric 

shock 


* The matress can reach to 37°C in 7 - 10 minutes . 


* Disposable and reusable covers available . 

The diamensions of the mattress are 80 to 90 cm 

long x 40 to 60 cm wide. 
* It has ISO and CE certificates. 


SCHEDULE 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For Principal. 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
MMIO M318 -6439 ( 11 )/ 2014 / 21. 240 .01. 01. 2014 MOlomid 1. 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഡെർമറ്റോളജി ആന്റ് വെനറോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
Lohməmulgoud ,WOJ. ODW10900 CDIG3 : MOJUMID 100 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 99/ 2014. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി യൂണിറ്റ് 
1 20mo. — (Multi purpose Fulguration / cutting/ Coagulation 
frequency _ 0 . 20 - 2 . 93 MHz Cut: 70 % cut, 30 % Coag . 
Coag:60 % Coag, 40 % cut insulated electrodes Linear 
intencity Control). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 415. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 4- 12 - 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 5- 12 - 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5-12-2014 , 
3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 4 - 12 - 2014 , 
3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender -- 5 -12 -2014, 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 5 - 12 -2014 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 24 - 11 - 2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 

TENDER SCHEDULE 


-- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 24 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമ സിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 

Tenders should be accompanied with a formal 
- agreement executed in - 100 Kerala non- Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


No. C8/ 6439 ( 11 )/2014/ GMCT. 


1st November 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor and Head, Dermatology and Venereology 
Department, Government Medical College , Thiruvananthapuram. 
Tender should be subscribed with Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 
| Tender No. - 99 /2014. 

Details of items— Radio Frequency Unit — 1 No. 

(Multi purpose Fulguration /cutting/Coagulation 
frequency - 0 .20 - 2 . 93 MHz Cut: 70 % cut, 30 % Coag . 
Coag :60 % Coag , 40 % cut insulated electrodes Linear 
intencity Control) 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original - 630. 
Duplicate — \ 315. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 


No. C8/ 18708/ 2014/ GMCT. 


1st November 2014. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


Sealed competitive tenders in the prescribed Performa 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor and Head , Obstetrics & Gynaecology 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed Tender Number and addressed to 
the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. — 104 /2014 . 
Details of items - Foetal Monitor - 2 Nos. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 

Original - 1,575. 

Duplicate — ` 840 . 
Last date and time of sale of tender form — 4 - 12 -2014 , 
3.30 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender form - 5 - 12 -2014 , 
- 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 5 - 12 - 2014 , 3 p . m . 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ സി8-18708/2014 / ജി. എം. സി. റ്റി. 2014 നവംബർ 1. 

തിരു വ ന ന്ത പുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശു പത്രിയിലെ 
ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് & ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 24 - 11 - 2014 . No 
other form of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 104 /2014. 


Technical Specifications 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഫീറ്റൽ മോണിറ്റർ 2 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,575. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 840. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 12 - 2014, 3.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 5 -12 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 12 - 2014 , 3 മണി. 


1. Should be portable . 
2 . Should have the measurement of FHR , and Uterine 

activity . 
3. Should be supplied with event marker cable and an 

event marker key on the control panel. 
4. Should have alert indication for probe contact, high / 

low FHR . 


5 . Should have a volume control for FHR . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രഎത്രങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മ ന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 24- 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


6 . Should have large format LED /LCD / TFT display. 
7 . Should be provided with thermal printer for printing 

FHR , uterine activity pressure. 
8. Thermal paper should be available locally . 
9. Should provide alarm limit settings for high , low 

FHR . 
10. Should provide belt for both ultrasound and toco 

transducer. 
11. Should be supplied with SS trolley. 
12. Should operate on mains (230V, 50Hz.) 


13. Should have safety certificate from a competent 
- authority CE / FDA ( US)/ STQC CB certificate / STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 

the technical bid . 
14 . Accessories : 

(i) Gel — 4 bottle . 
(ii) Thermal paper — 10 Nos. 
(i) Voltage Stabiliser. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items is given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time . 
Government Medical College , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

For Principal. 


TENDER SCHEDULE 


പരിമിത ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ സി8- 13168 / 2014 / ജി. എം . സി. റ്റി. 2014 നവംബർ 4. 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തേഷ്യാളജി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ, ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 162 /2014. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala Non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


അസ്സൽ - 945 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 4 - 12 - 2014 , 3.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 5- 12 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 12 - 2014 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രഎത്ര ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 24 -11- 2014 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 
necessary. 


6 . Repair of the medical gas compressor, drier systems 

and replacement of necessary worn parts with new 
ones. 


No. C8 / 13168 /2014 /GMCT. 

4th November 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed Performa 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor and Head , Anaesthesiology, Government 
Medial College Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders 
should be superscribed Tender Number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. — 162/2014 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original — \ 945. 

Duplicate — “ 525 . 
Last date and time of sale of tender form — 4 - 12- 2014 , 
3.30 p.m . 

Last date and time of receipt of tender form — 5 -12 - 2014 , 
2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 5 - 12 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 24 - 11 -2014 . No 
other form of remittance will be accepted . 

Details of Items— Periodic Maintenance of medical gas 
plants with manifolds (Oxygen , Nitrous oxide , compressed 
air & medical vacuum manifold ) along with pipelines and 
outlets in the theatres and CCU at MCH . 


7. Repair of the vacuum motor assemble , pressure 

switches and replacement of necessary worn parts 

with new ones . 
8. Replacement of desiccators in the dryer system of 

the medical gas compressors. 
9 . Replacement of the oil in the vacuum pump . 
10 . Repair of the alarm system and replacement of the 

damaged parts. 
11. Testing, calibration of all the medical gas system 

should be done under the scope of work and result 

to be given to central workshop i/c MCT. 
12. Replacement of the worn medical gas outlets, pipe 

lines connected to the above mentioned medical 
gas plants . 
Present working status must be evaluated before 

quoting for the above work . 
14 . Repair / replacement of damaged tail pipes available 

in the medical gas plants . 
15 . Work should be carried out by qualified and 

experienced personnel. 
16 . Warranty for service One year and spares for One 

year . 
17. Completion certificate regarding the works done 

should be submitted to HOD Anaesthesiology and 
Central workshop i/c MCT. 


13 . Pri 


TENDER SCHEDULE 


WORK SPECIFICATIONS 
Repairing of the Medical gas plants in 

Medical College Hospital 
Casuality Medical gas plant, Major Operation theatre 

plant, Medical gas plants near Ward 2 
1. Servicing of all Oxygen and Nitrous oxide manifold 

systems with a regular spare kit. 
2 . Replacement/repair of first stage and second stage 

regulators of all manifold systems in the above 

mentioned plants . 
3. Replacement/ repair of non return valve in the 

oxygen and nitrous oxide manifold . 
4 . To service all the pipe lines and outlets (oxygen , 

nitrous oxide , vacuum and compressed air ) 

connected to these plants. 
5 . Necessary painting , saddle fixing, testing and 

calibration should be done with recommended 
standards . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala Non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
| 15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may be present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


3 56 / 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി.ആർ. 
ബയോളജിക്കൽ കിറ്റുകൾ - 4,00,000 - മൈക്രോ 

ബയോളജി 
4 57 / 2014 - 15/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 
- റീഏജന്റ്- 5, 00,000 

പാത്തോളജി 
5 58/ 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. 
- റീഏജന്റ് - 5,00,000 

പാത്തോളജി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 1, 890 , ക്രമ നമ്പർ 2 - നും 3 - നും 
840, ക്രമനമ്പർ 4- നും 5 - നും 1,050. 

പകർപ്പ് ക്രമ നമ്പർ 1- ന് 945, ക്രമ നമ്പർ 2 - നും 3 - നും 
- 420 , ക്രമനമ്പർ 4 - നും 5 - നും 525. 

ദർഘാ സ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 26 -11- 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 12 - 2014, 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 12 - 2014, 1 മണി. 

- ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 12 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ - 100 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിലുള്ള സമ്മതപത്രവും നിരതദ വ്യമായി മൊത്തം 
വി ല യുടെ ഒരു ശ ത മാ ന വും ദർ ഘാ സിനോ ടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 
7 .50 - ൽ (പതി പാ ദി ക്കു ന്ന " 2 ബിഡ് സിസ്റ്റം (പകാരം 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കു 
ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 13721/ 2014 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. 


2014 നവംബർ 5. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നു . 
ക്രമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 

അടങ്കൽ തുകയും 
(2 ) 

(3) 
35 / 2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - ഫുള്ളി 
ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ 
ഇലക്ട്രോ ഫൊറോസിസ് സിസ്റ്റം 
(1 എണ്ണം) - 12,00,000 

ബയോകെമിസ്ട്രി 
2 49 /2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. 
- വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ - 3,93, 000 - വിവിധ 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 


No . C2 -13721/ 2014/ MCTCR . - 5th November 2014. 

The last date fixed for receipt of the following 
tenders have been extended as shown below for 
Government Medical College , Thrissur. Other terms and 
conditions remain same. 
Si. Tender No . and Name of the Name of 
No . Equipment with Approximate Cost Department 
| 1 35/2014-15/ MCTCR - Fully Automated 

Integrated Clinical Electrophoresis 
System (1 No .) - 12,00, 000 

Biochemistry 
2 49 /2014-15/ MCTCR _ Miscellaneous 
3, 93 ,000 

Various Depts. 
3 56/2014-15/ MCTCR Biological Kit 
- 4, 00 ,000 

Microbiology 
4 57/ 2014 -15/ MCTCR _ Reagent 
5,00,000 

Pathology 
5 58/ 2014 -15/ MCTCR - Reagent 
5,00 ,000 

Pathology 


(1) 


4 67/ 2014 - 15/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

ബയോളജിക്കൽ കിറ്റ് - 3,00,000 മൈക്രോബയോളജി 
5 68/ 2014 -15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. 

കൺസ്യൂമബിൾസ്- 5,00,000 അനസ്തേഷ്യാളജി 
69 /2014 - 15/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. 

കൺസ്യൂമബിൾസ്- 3, 00,000 അനസ്തേഷ്യാളജി 
7 70 / 2014 - 15 / എം . സി . ടി. സി. ആർ. 

കൺസ്യൂമബിൾസ്- 3,00,000 ഒ ആന്റ് ജി 
8 71/ 2014 - 15 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 
കൺസ്യൂമബിൾസ്- 2, 00,000 

മെഡിസിൻ 
- 72 / 2014 - 15 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. 

വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ - 
| 2 , 25 , 000 

ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 


| 10 


Cost of tender form : 

Original — 1,890 for Sl. No. 1, ` 840 for Sl. Nos. 2 , 3 
and 1, 050 for Sl . Nos. 4 , 5 . 

- Duplicate = " 945 for SI. No. 1, 420 for Sl. Nos. 2 , 3 
and “ 525 for Sl. Nos. 4 , 5 . 

Date and time of closing of tender sale by 
Money Order - 26- 11- 2014, 4 p. m . 

Date and time of closing of tender sale by cash 
4-12- 2014, 4 p . m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
5-12 -2014, 1 p . m . 

Opening date and time of technical bid — 5 - 12 -2014 , 
2 .30 p . m . 

The tenderers should submit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 

100 and E . M. D . at the rate of 1 % of the total cost of 
the item tendered for. The tender without agreement and 
E . M . D . for required amount and incomplete tender forms 
will be rejected outright. The total cost of the item 
tendered for should be specified clearly for arriving 
E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Price bid ) 
strictly following in this tender as per Store Purchase 
Manual, 2013 para 7.50. 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc . can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 
GovernmentMedical College, 

(Sd.) 
Thrissur. 

Principal. 


73/ 2014 - 15 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

പെരിഫറൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ 
വിത്ത് ലൊക്കേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) - 
- 2 , 50 , 000 


അനസ്തേഷ്യാളജി 


11 74/ 2014 - 15 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

ക്രാഷ് കാർട്ട് (3 എണ്ണം) - 
1, 05 ,000 


അനസ്തേഷ്യാളജി 


12 75 / 2014 - 15 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. 

കോർണൽ കോളിഗാൻ കോസ് 
ലിങ്കിംഗ് _ 9,00, 000 


ഓഫ്താൽമോളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 8, 11 ഇവയ്ക്ക് - 420 , ക്രമനമ്പർ 
2, 4 , 6 , 7 ഇവയ് ക്ക് 630 , കമനമ്പർ 3 - ന് 
- 1,260 , ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1,050 , ക്രമനമ്പർ 9, 10 ഇവയ്ക്ക് 
525, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് - 1,890. 

പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1, 8, 11 ഇവയ്ക്ക് 210, ക്രമനമ്പർ 
2, 4, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 315 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 630, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് 525, ക്രമനമ്പർ 9, 10 ഇവയ്ക്ക് 263, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 
- 945 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 2 - 12 - 2014, 
4 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 12 വരെ 3 - 12 - 2014 , 4 മണി. 


നമ്പർ സി2 -17656 / 2014 / എം . സി . ടി. സി. ആർ. 2014 ഒക്ടോബർ 31. 

തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 9 - 12 - 2014 , 4 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 12 വരെ 10 - 12 - 2014 , 4 മണി. 


ദർ ഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 10 - 12 - 2014 , 1 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 12 വരെ 11 - 12 - 2014, 1 മണി. 


( 1) 


( 2 ) 


1 64/ 2014- 15 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. 

പി .എഫ്. ടി . മെഷീൻ - 1,62, 000 പൾമനറി മെഡിസിൻ 


2 65 / 2014 - 15/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ വിത്ത് 
ഓർത്തോപീഡിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്- 
| 2 ,90,000 

ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 


ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 10 - 12 - 2014 , 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 
6 മുതൽ 12 വരെ 11-12 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിലുള്ള സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യമായി മൊത്തം 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7.50- ൽ 


3 66 / 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

എച്ച്. ഡി . മെഷീൻ - 6, 00,000 


നെഫാളജി 


പ്രതിപാദിക്കുന്ന "2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസു 


സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. അല്ലാ ത്തവ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ത്യശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of closing of tender sale by 
Money Order — 2 - 12 - 2014 , 4 p . m . for Sl. Nos . 1 to 5 and 
3 - 12 -2014, 4 p . m . for Sl. Nos. 6 to 12 . 

Date and time of closing of tender sale by cash 
9 -12 - 2014, 4 p . m . for Sl . Nos. 1 to 5 and 10 -12 - 2014, 
4 p . m . for Sl. Nos. 6 to 12 . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
10 -12 - 2014 , 1 p . m . for Sl. Nos. 1 to 5 and 11 - 12 - 2014, 
1 p . m . for Sl. Nos. 6 to 12 . 

Opening date and time of technical bid — 10 - 12 - 2014 , 
2 .30 p . m . for Sl. Nos. 1 to 5 and 11 - 12- 2014, 2 .30 p . m . 
for Sl . Nos . 6 to 12 . 


No, C2 - 17656/ 2014/ MCTCR . 


31st October 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of following items required for 
Medical College , Thrissur. 


SI. 


Tender No . and Name of 

the Equipment with 
Approximate Cost 


Name of 
Department 


No. 


The tenderers should submit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 
· 100 and E . M . D . at the rate of 1 % of the total cost of 
the item tendered for. The tender without agreement and 
E . M . D . for required amount and incomplete tender forms 
will be rejected outright. The total cost of the item 
tendered for should be specified clearly for arriving 
E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Price bid ) 
strictly following in this tender as per Store Purchase 
Manual, 2013 para 7. 50 . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc . can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur- 680 596. Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 
GovernmentMedical College , 

( Sd .) 
Thrissur. 

For Principal. 


| 1 64/2014-15/ MCTCR -- PFT Machine - Pulmonary 
1 , 62, 000 

Medicine 
2 65/ 2014 - 15 / MCTCR - OT table with 

Orthopaedic attachment - 2 ,90 ,000 Orthopaedics 
3 66/2014 -15/ MCTCR _ HD Machine _ 
6,00 ,000 

Nephrology 
4 67/2014-15/ MCTCR Biological Kit 
- 3, 00 ,000 

Microbiology 
5 68/2014-15/ MCTCR - Consumables 
5,00,000 

Anaesthesiology 
6 69/2014- 15/ MCTCR _ Consumables 
3 , 00,000 

Anaesthesiology 
7 70/2014- 15/ MCTCR _ Consumables 
3, 00 ,000 

- 0 & G 
8 71/2014- 15/ MCTCR - Consumables 
2, 00, 000 

Medicine 
9 72 / 2014 - 15/ MCTCR - Miscellaneous - 
2,25, 000 

Orthopaedics 
10 73/ 2014 -15 / MCTCR - Peripheral nerve 
-- stimulator with locator ( 2 Nos.) 
2 , 50, 000 

Anaesthesiology 
11 74 /2014- 15/ MCTCR _ Crash cart 
- (3 Nos.) - 1,05,000 

Anaesthesiology 
12 75/ 2014- 15/ MCTCR _ Cornal Collagen 
Cross Linking - 9,00,000 

Ophthalmology 
Cost of tender form : 

Original — 420 for Sl. Nos. 1 , 8 , 11 , " 630 for 
Sl. Nos. 2 , 4 , 6 , 7 , 1,260 for Sl. No . 3 , 1, 050 for 
Sl. No . 5, 525 for Sl. Nos. 9 , 10 and 1,890 for Sl . No. 12 . 

- Duplicate = 210 for Sl . Nos. 1 , 8 , 11 315 for 
Sl. Nos. 2 , 4, 6 , 7 630 for Sl. No. 3 , 525 for 
Sl. No. 5, 263 for Sl . Nos . 9, 10 and 945 for Sl. No. 12. 


ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 

- (1) 
നമ്പർ എസ്. 4/13228/ 2014 / എം . സി. സി. 2014 ഒക്ടോബർ 30. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
പ്രസാധകർ, അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 10 ,00, 000 . 
ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . ക്വട്ടേഷനുകൾ 19 - 12 - 2014 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ക്വട്ടേഷ നു കൾ അവ സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 19 -12 -2014 - ന് രാവിലെ 
11.30 - ന് തുറക്കപ്പെടും. പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് 
വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി സമയത്ത്ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടുക. 

- ടൈറ്റിൽ അടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ അ നു വ ദി ക്കാ വുന്ന 
ഡിസ്കൗണ്ട്, വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പരമാവധി സമയം, 
താങ്കൾ പതി നി ധീ ക രി ക്കുന്ന പസാ ധ കരുടെ ലിസ്റ്റ്, 
വിതരണ രീതി അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എന്നിവയും 
ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


4 . No representation for enhancement for price once 

accepted will be considered during the currency 
of the contract. 


5 . 


Any attempt on the part of tenderers or their 
agent to influence the officers concerned in their 
favour by personal canvassing , will disqualify the 
tenderers . 


No. S4 /13228 /2014 /MCC . 

30th October 2014 . 
Sealed quotations are invited for the supply of the 
materials specified below . The rate quoted should be for 
delivery of the articles at the places mentioned . The 
necessary superscription , the due date for the receipt of 
the quotations, the date up to which the rates will have 
to remain firm for acceptance and the name and address 
of officer to whom the quotation is to be sent are noted 
below . Any quotations received after the time fixed on 
the due date is liable to be rejected . The maximum period 
required for delivery of the articles should also be 
mentioned . Quotations not stipulating period of firmness 
and with price variation clause and /or subject to prior 
sale condition are liable to be rejected . 

The acceptance of the quotation will be subject to 
the following conditions: 


6 . If any licence or permit is required , tenderers must 

specify it in their quotation and also state the 

authority to whom application is to be made. 
7. The quotation may be for the entire or part 

supplies . But the tenderers should be prepared 
to carry out such portion of the supplies included 

in their quotation as may be allotted to them . 
8 . (a ) In case where a successful tenderer after 

having made partial supplies, fails to fulfill the 
contracts in full , all or any of the materials not 
supplied may at the discretion of the purchasing 
officers, be purchased by means of another 
tender/quotation or by negotiation or from the 
next higher tenderer who had offered to supply 
already had the loss , if any caused to the 
Government shall thereby together with such 
sums as may be fixed by the Government towards 
damages be recovered from the defaulting 
tenderer. 


1. Acceptance of the quotations constitutes a 

concluded contract. Nevertheless the successful 
tenderer must with in a fortnight/a month after 
the acceptance of his quotation at his own cost 
for the satisfactory fulfillment of the contract, if 
so required . 
Withdrawal from the quotation after its 
acceptance or failure to supply within a specific 
time or according to specification will entail 
cancellation of the order and purchase being 
made at the offerers expense from elsewhere , any 
loss incurred thereby being payable by the 
defaulting party. In such an event the 
Government reserve also the right to remove the 
defaulter s name from the list of Government 
suppliers permanently or for a specified number of 
years. 
Samples duly listed should be forwarded if called 
for under separate cover and the unapproved 
samples got back as early as possible by the 
offerers at their own expenses and the 
Government will in no case be liable for any 
expenses on account of the value of the samples 
or their transport charges etc . In the case the 
samples are sent by Railway, the Railway receipt 
should be sent separately , and not along with the 
quotation since the quotation will be opened only 
on the appointed day and demurrage will have to 
be if the railway parcels are not cleared in time. 
Quotations for the supply of materials are liable 
to be rejected unless samples , if called for, of the 
materials tendered for are forwarded . The 
approved samples may or may not be returned at 
the discretion of the undersigned . Samples sent 
by V . P . Post of freight to pay will not be 
accepted . 


(b ) Even in cases where no alternate purchase 
are arranged for the materials not supplied the 
appropriate portion of the security deposit based 
on the cost of the materials not supplied at the 
rate shown in the tender of the defaulter shall be 
forfeited and balance alone shall be refunded . 


9. 


The price quoted shall be inclusive of all taxes, 
duties , cesses etc . which are or may become 
payable by the contractor under existing or future 
laws or rules of the country of origin /supply or 
delivery during the course of execution of the 
contract. 


10 . Tenderers shall be quote also the percentage of 

rebate (discount) offered by them incase the 
payment is made promptly within fifteen days / 

within one month of taking delivery of stores . 
11. Special conditions if any, printed on the 

quotations sheets of the tender or attached with 
the tender will not be acceptable to the contract 
unless they are expressly accepted in writing by 
the purchaser. 


Superscription — “ Quotation No. S4 - 13228 / 14 /MCC for 
purchase of books for Central Library ” . 

Approximate Cost - ` 10 ,00 ,000 . 

Due date and time for receipt of quotation 
19 - 12 - 2014 , 11 a . m . 


Date and time of opening of quotation — 19 - 12- 2014 , 
11. 30 a . m . 


Date up to which the rate to be firm for acceptance 
31-3-2015 . 

Designation and address of the officer to whom the 
quotation is to be sent — The Principal, Government 
Medical College, Kozhikode -8 . 


SPECIFICATION 


Available discount, maximum time required to supply 
the books, list of publishers represented by you , Mode of 
supply , freight charges are also to be furnished with 
quotation . 


(2 ) 


the due date is liable to be rejected . The maximum 
period required for delivery of the articles should also be 
mentioned . Quotations not stipulating period of firmness 
and with price variation clause and / or subject to prior 
sale condition are liable to be rejected . 

The acceptance of the quotation will be subject to 
the following conditions : 
1. Acceptance of the quotations constitutes a 

concluded contract. Nevertheless the successful 
tenderer must with in a fortnight/ a month after 
the acceptance of his quotation at his own cost 
for the satisfactory fulfillment of the contract , if 
so required . 
Withdrawal from the quotation after its 
acceptance or failure to supply within a specific 
time or according to specification will entail 
cancellation of the order and purchase being 
made at the offerers expense from elsewhere, any 
loss incurred thereby being payable by the 
defaulting party. In such an event the 
Government reserve also the right to remove the 
defaulter s name from the list of Government 
suppliers premanently or for a specified number of 
years . 
Samples duly listed should be forwarded if called 
for under separate cover and the unapproved 
samples got back as early as possible by the 
offerers at their own expenses and the 
Government will in no case be liable for any 
expenses on account of the value of the samples 
or their transport charges etc . In the case the 
samples are sent by Railway, the Railway receipt 
should be sent separately , and not along with the 
quotation since the quotation will be opened only 
on the appointed day and demurrage will have to 
be if the railway parcels are not cleared in time. 
Quotations for the supply of materials are liable 
to be rejected unless samples, if called for, of the 
materials tendered for are forwarded . The 
approved samples may or may not be returned at 
the discretion of the undersigned . Samples sent 
by V . P . Post of freight to pay will not be 
accepted . 
No representation for enhancement for price once 
accepted will be considered during the currency 
of the contract. 


MMID 290 .4 / 13229 / 2014 / 290.01.MI. 2014 BÁcsomó 31. 
- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 

ലൈബ റി യി ലേക്ക് പിന്റ് ജേർണൽ സ് വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസാധകർ, അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ എന്നിവ 
രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ 
ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

crosoo) Mas — 5,00,000. 

ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
B QmMD3m2. DIGŞOYMAJ 19 - 12 - 2014 - M mohloei 
11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ക്വട്ടേഷനുകൾ അവ സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അംഗീകൃത 
(210lmlwlooscoo mumluj 00108 19 - 12 - 2014 - M poloei 
11.30 - N 000903/ 920 . 01MOA 0303 Nomin01230 
വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഓഫീസുമായി 
Mimwogslos. 

- ടെറ്റിൽ അടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ അ നു വ ദി ക്കാ വു ന്ന 
ഡിസ്കൗണ്ട്, വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പരമാവധി സമയം, 
താങ്കൾ പതി നി ധീ ക രി ക്കുന്ന (പസാ ധ ക രുടെ ലിസ്റ്റ്, 
വിതരണ രീതി, അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എന്നിവയും 
ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
No. S4 /13229 /2014 /MCC . 31st October 2014 . 

Sealed quotations are invited for the supply of the 
materials specified below . The rate quoted should be for 
delivery of the articles at the places mentioned below . The 
necessary superscription , the due date for the receipt of 
the quotations , the date up to which the rates will have 
to remain firm for acceptance and the name and address 
of officer to whom the quotation is to be sent are noted 
below . Any quotations received after the time fixed on 


5 . 


Any attempt on the part of tenderers or their 
agent to influence the officers concerned in their 
favour by personal canvassing, will disqualify the 

tenderers . 
6 . If any licence or permit is required , tenderers must 

specify it in their quotation and also state the 

authority to whom application is to be made . 
7 . The quotation may be for the entire or part 

supplies. But the tenderers should be prepared 
to carry out such portion of the supplies included 

in their quotation as may be allotted to them . 
8. ( a ) In case where a successful tenderer after 

having made partial supplies, fails to fulfill the 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


MMUỐ 29073/ 12949/ 2014 / 09 ). w . gmė. 2014 Molomið 4. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


contracts in full , all or any of the materials not supplied 

may at the discretion of the purchasing officers , 
be purchased by means of another tender / 
quotation or by negotiation or from the next 
higher tenderer who had offered to supply 
already had the loss , if any caused to the 
Government shall thereby together with such 
sums as may be fixed by the Governemnt towards 
damages be recovered from the defaulting 
tenderer. 
(b ) Even in cases where no alternate purchase 
are arranged for the materials not supplied the 
appropriate portion of the security deposit based 
on the cost of the materials not supplied at the 
rate shown in the tender of the defaulter shall be 
forfeited and balance alone shall be refunded . 


WMO10100 Cologjiž císo31on med10020 ngomo 
( പെസിഫിക്കേഷനും നിബന്ധനകളും ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
eßlohmmm ). 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
29M03/ 12949 /2014/ 0921. Wlogm . 29m dom12jolomo. 

osmolong de sošnĎ OSODO — 573. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB01010 - 1- 2015 , 3 cm . 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
11- 1- 2015, 5 cm . 


osmô 6013109m 0900100 NOW010 — 12 - 1- 2015 , 
2305 12 com . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
0100131- 3 - 2015 . 


10 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
COCO01( , CAISIconoš. 


fo 


9. The price quoted shall be inclusive of all taxes , 

duties, cesses etc . which are or may become 
payable by the contractor under existing or future 
laws or rules of the country of origin / supply or 
delivery during the course of execution of the 
contract . 
Tenderers shall be quote also the percentage of 
rebate (discount ) offered by them incase the 
payment is made promptly within fifteen days / 

within one month of taking delivery of stores. 
11 . Special conditions if any , printed on the 

quotations sheets of the tender or attached with 
the tender will not be acceptable to the contract 
unless they are expressly accepted in writing by 

the purchaser. 

Superscription — “ Quotation No. S4 - 13229/14 /MCC for 
purchase of print journals for Central Library . 

Estimate Cost— 5,00 ,000 . 

Last date and time for receipt of quotation 
19 - 12 -2014 , 11 a . m . 

Date and time of opening of quotation — 19 - 12 - 2014 , 
11. 30 a . m . 

Date upto which the rate to be firm for acceptance 
31 - 3 - 2015 . 

Designation and address of the officer to whom the 
quotation is to be sent — The Principal, Governement 
Medical College , Kozhikode- 8 . 

List of item of Print journals for Central Library (list 
attached ) 


No. S3-12949/14 /HDS. 

4th November 2014 
Sealed tenders in the prescribed form are invited 
for the supply of the following item to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

Name of Item — Patient Trolley with Pad — 20 Nos. 

( Specification and Terms and conditions of supply 
available with Tender form ) 

Superscription tender number should be specifically 
noted as – S3- 12949/ 14 /HDS. 

Price of tender ( in Duplicate ) + ST (Cash only/Money 
Order) — 573 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
10 - 1- 2015 , 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender — 11 - 1 - 2015 , 
5 p . m . 


CIFICATION 


Date and time for opening of tender — 12 - 1- 2015 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms — 31 -3 -2015. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent , 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


Available discount, max . time required to supply the 
books , list of publishers represented by you , Mode of 
supply , freight charges are also to be furnished with 
quotation . 
Govt. Medical College, 

( Sd .) 
Kozhikode- 8 . 

For Principal. 


Government Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent. 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5 . മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല . 

( സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിശിഷ്ടവിവരണം അന്യത്ര 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.) 


- No . S5 -10259/2014/ MCC. 


29th October 2014. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Disposal of used Hyposolution 
(Approx . 900 Itrs.) from the Collegiate Hospitals, Medical 
College, Kozhikode . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്.5- 10259/14/ എം . സി. സി. 2014 ഒക്ടോബർ 29 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജിയേറ്റ് 
ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈപ്പോസൊലുഷൻ 
( ഏകദേശം 900 ലിറ്റർ) നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.5/10259/ 14 / എം . സി. സി. 
കോളേ ജി യേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റ ലു ക ളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 
ഹൈപ്പോസൊലുഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്. 
അടങ്കൽ തുക - 2,25,000. 
നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 525. 
തപാൽവഴി- 575. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 12 - 12 - 2014. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- - 19 - 12- 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20- 12 -2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 12 - 2014, 11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽ വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2015. 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് 
( 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 
മണിയോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിര തദവ്യ സമ്മത പത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 
പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


| Superscription - Tender No. S5-10259/2014/ MCC for the 
Disposal of used Hyposolution to the Collegiate Hospital. 

Estimate cost - 2 ,25,000 . 
Cost of tender form - 525 . 

- By post - 575 . 
Last date of sale of tender form by post — 12 -12 -2014 . 

Last date and time of sale of tender form 
19-12- 2014, 3.30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - 20- 12- 2014, 
11 a . m . 

| Date and time for opening of tender - 20 - 12 - 2014 , 
11 . 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31- 3- 2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone: 0495 - 2350212). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above . The tender should be submitted along 
with an agreement and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted 
price . Stamp paper will be supplied to the firm outside 
Kerala, on request along with remittance of 150 ( 100 
towards the cost of Stamp Paper and 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Medical College, Calicut. Specimen copy of the agreement 
is annexed with the tender form . 


Rate should be quoted in Indian Rupees only . All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight , 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer , 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


The tender without required earnest money deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage stamps etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made . 


- പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


- ഒരു ലിറ്റർ ഹൈപ്പോസൊലുഷന് ഇത് രൂപ നിരക്ക് 
എന്ന് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്ക ണം . നിയമപ്രകാ രമുള്ള 
വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന സൊലുഷന്റെ പണമടയ്ക്കുന്ന 
സമയത്ത് ഓഫീസിൽ അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പ ടി കൾ തള്ളി ക്ക ള യാനോ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെണ്ടറായിരിക്കും അംഗീകരിക്കുന്നത്. 
വൈകി കിട്ടുന്നതോ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതോ ആയ ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി കരാറിൽ 
ഒപ്പുവെയ്ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 2 വർഷമായിരിക്കും. 


Office of the Government 
Medical College, Kozhikode - 8 . 


(Sd .) 
For Principal. 


